26. Die adiabatische Zustandsanderung bei sehr groBen Unterschieden usw. 129 zu setzen.    Hiernach wird mit T0 = 1700 -f- 273= 1973 der Wert
£~j = 0,357
und
,£- = (1 — 0,357). 3,5U'4 + 0,357 = 1,415 .
Daher wird
^0      T0  v      1,415-3,5      4,95*
Das Diagramm zeigt auf der Strecke AB einen Druckabfall von—.
5,1 Die  adiabatische Endtemperatur bei J5 ware T—1394, *=:1121°.    Die
Fig. 42.
ubrigen in das Diagramm eingetragenen adiabatischen Punkte sind in gleicher Weise berechnet. Die berechnete Linie fallt auf der ganzen Strecke nur sehr wenig iiber die Diagrammlinie (im Originaldiagramm in die obersten Grenzlinie der Streuung der Expansionslinie). Hiernach wiirde die Zylinderkiihlung nur geringen EinfluB auf den Verlauf der Expansionslinie besitzen.
Wiirde die Adiabate, wie nach der bisherigen Annahme, dem' Gesetze jo-v1'*1 = konst. folgen, so wiirde die Linie des Indikatordiagramms, den kleinen Exponenten 1,2 bis 1,3 entsprechend, auf starke Warmezufuhr wahrend der Expansion hinweisen, die nur durch Nachbrcnnen wahrend des ganzen Hubes zu erklaren ware. Der EinfluB der Kuhlung wiirde hier-durch im Diagramm vollig iiberdeckt. Die Annahme k= 1,41 = konst. ist jedoch nach der heutigen Kenntnis der spez. Warmen fiir Feuer-gase hinf allig und damit auch •dieseDeutung desDiagramm-verlaufes. Ein merkbares Nachbrennen findet, da die wahre Adiabate noch ober-halb der Diagrammlinie ver-lauft, nicht statt; der EinfluB der Kuhlung ist dagegen wahrnehmbar. — Ein ganz ahnliches Verhalten zeigt das Leerlaufdiagramm Fig. 42 der gleichen Maschine, wenn auch hier die Verbrennung etwas langere Zeit dauert.
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